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				ANUNCIOS

				Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

				OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

				4514

				ANUNCIO de formalización de contrato de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, del expediente relativo a «adquisición de un ecocardiógrafo de alta gama para el servicio de cardiología del Hospital Universitario Basurto».

				1.– Entidad adjudicadora.

				a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Ente Público adscrito al Departamento de Sanidad y Consumo, Hospital Universitario Basurto, Avda. Montevideo, 18, 48013, Bilbao (Bizkaia).

				b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Basurto - Servicio de Contratación.

				c) Número de expediente: G/130/20/0/0789/O621/0000/052013.

				2.– Objeto del contrato.

				a) Tipo de contrato: suministros.

				b) Descripción del objeto: adquisición de un ecocardiógrafo de alta gama para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Basurto.

				c) División por lotes y número: no.

				d) Publicación de la licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 109, de 7 de junio de 2013.

				3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

				a) Tramitación: ordinaria.

				b) Procedimiento: abierto.

				4.– Presupuesto base de licitación del expediente: 140.910 euros (IVA excluido).

				5.– Adjudicación.

				a) Fecha: 18 de julio de 2013.

				b) Publicación en el perfil del contratante: 19 de julio de 2013.

				c) Contratista: Philips Iberica, S.A.

				d) Nacionalidad: española.

				e) Importe de adjudicación: Philips Iberica, S.A.: 119.632 euros (IVA excluido).

				6.– Formalización del contrato.

				a) Fecha del contrato: Philips Iberica, S.A.: 19 de julio de 2013.

				En Bilbao, a 29 de julio de 2013.

				El Presidente,

				KOLDO MEZKORTA ETXAURREN.
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